Vom tiefsten Schmerz gebeugt, geben wir hiemit allen Freunden, Verwandten und 
Bekannten die tief betrübende Nachricht von dem Ableben der innigst geliebten Gattin 
resp. Mutter 


IDA HORA geb. REICHERT 


welche Dienstag den 19. Februar 1884 im 46. Lebensjahre selig im Herrn 
entschlafen ist, 


Die irdische Hülle der theueren Verblichenen wird Donnerstag den 21. Februar um 
3 Uhr Nachmittags vom Trauerhause Lubiezgasse Zinshaus am hiesigen Friedhof zur ewigen 
Ruhe bestattet. 


Die heilige Seelenmesse wird Freitag den 22. Februar in der St. Barbara-Kirche gelesen. 


Josef Hora, als Gatte. 
Wilhelmine u. Florentine, als Töchter. 


Buchdruckerei des ,CZAS* in Krakau, 


